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Askeri cuntanın yönetime zorla el koymasından buyana bir yıl gec- 
ti.Geçen bu bir yıl icinde,halkımızın dürüst,yiğit,namuslu,ilerici, 
yurtsever evladı büyük acılar çekti.Kimisi yaşamlarını işkence altında 
verirken,kimileri de sakat kaldı.Bugün,işçilerin ve emekçilerin hak 
ve özgürlüklerini savunan bu insanlar,cuntanın insanlık dışı uygulama- 
larıyla zindanlarda en zor koşullar altında yaşamaya zorlanıyorlar. 


Dışarda olanların yaşamı,zindanlardakilerden daha rahat dejjil.On- 
larda giderek artan zamlar,işsizlik,açlık ve yoksulluk acısı içinde- 
ler.ln temel hak ve özgürlükleri zorla ellerinden alınmıs,politik,eko- 
nomik ve meslek örgütleri dağıtılmıştır. 
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Ama yılmıyorlar.Sabırla,umutla baskı ve zulmün,açlığın ve yoksullu- 
ğun aşılacaşı güzel ve mutlu günlerin özlemiyle dayanıyorlar.Yeni ko- 
şullara uyğun savaş yöntemlerini arıyor,buluyor ve geliştiriyorlar. 


Zindanlarda işkence altında hertürlü baskının sindiremedi,i,dışarda 
açlığını,yoksulluğunu,acılarını bastırmasını bilen milyonlarca işçinin 
emekçinin köylünün güç kaynağı nedir?Birgiin tüm bu yapılanların hesa- 
bının sorulacağına neye güvenerek sarsılmayan bir inançla bağlılar? 


Lu soruların yanıtlarını tarih veriyor.Tarih sayfaları dünyanın iyi 
den güzelden yana ilerlediğini gösteren sayısız örneklerle doludur.Ba- 
şımızı geriye çevirdiğimiz zaman ulusal basjimsizliklarina kavuşan,ül- 
kelerindeki baskı ve sömürüyü ortadan kaldıran,işkencecilerden,zorba- 
lardan halkın ahının hesabını soran onlarca ülke,milyonlarca emekçi- 
nin utkularını görüyoruz, 
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| Bu ülkelerde de insanlar en azğın sömürünün,baskının altında idi- 

| ler.Binlerce yiğit evladını yitirdiler. Ama hiçbir güç onların iş,ek- 
mek ,özgürlük,bağımsızlık ve sosyal ilerleme kısacası insanca yaşama 
savaşını kıramadı,Utkuya ulaşan tüm bu ülkelerde başanının ortak olan 

| yanı eylem birliğini gerçekleştirmiş olmalarıdır.İşçilerin,emekçilerin 

| köylülerin, baskıya ve sömürüye karşı olan en geniş yığınların eylem 

| birligi.Ortak düşmana karşı bu birliğin sağlandığı her ülkede utkunun 
parlak ışıkları yanmaktadır. 


İşte ülkemizde de en ağır koşullarda yiğitce savaşan tüm ilerici 
yurtsever insanların tükenmeyen cesaretlerinin,umutlarının kaynağı bu 
birliğin kurularak utkuya varılacağı tarihsel sürecin yaganacazıdır, 
Bunun için yıkılmıyorlar.Bunun için dayanıyorlar,savagıyorlar.lialkımız 
işçisiyle,emekçisiyle,köylüsüyle,ilerici,yurtsever aydını,öğrencisi ve 
askeriyle ülkemizin üstüne çökertilen bu ağır baskının,zulmün,zorbalı- 
gın yok edileceği gücün kendilerinde olduğunu hergün biraz daha açık 
olürak görüyor.Utkunun birliğin sağlanmasından geçtiğini en acı deney- 
lerle kendi yaşamında anlıyor,Halkımız bu birliğin sağlanmasını isti- 
yor. 


bunun için tüm ilericilerin,yurtseverlerin gündemlerinde birlik so- 
runu vardır.lHiç kimge halkın bu istemini yadsıyamıyor,Ve kendisini hal- 
kın mutlu yaşamı için verilen kavğaya adamış her kişi ve kuruluş bu 
sorunun çözümü için uğraş veriyor. 


"n başta gelen görev,halkımızı utkuya getirecek olan öncü güç işçi 
sınıfının birliğinin sağlanmasıdır.Bu birlik ulusal çapta oluşturula- 
cak birliğinin omurgasıdır.Bu birlik sağlanmadan geniş halk yığınları- 
nı,köylüleri örgütleyebilmek,onları devrimci kavganın içine çekebilmek 
olanaksızdır.Ülkemiz açısından sevindirici olan ise birlik yolunda 
saşlam,kalıcı adımların atılması için çalışmaların yoğunluk kazanması- 
dir.Bu çalışmalar sonuçlarını olumlu yönde verecektir.bizi umutlandı- 
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ran 12 Eylül'ün l.yılında somut adımların atılmış olmasıdır.Bunu ge- 
liştirecek,güçlendireceğiz.Bu hepimizin ortak görevidir. 


Politik Örgütler Ne Diyor? 
12 Eylül'ün 1.yılında yapılan açıklamalar şöyle: 


"Tarihsel gelişim Türkiye işçi sınıfının politik hareketinin önü- 
ne koyduğu güncel “görev bu mücadele birliğini sağlamak, 
an önce rayına oturtup harekete geçirmektir.Bu birleşik mücade- 
leyi en geniş yelpazede,en güglü ve en etkin biçimde yürütebil- 
mek için politik hareketin kendisinin birliğini gerçekleştirmek- 
Bİ» 

TİP,kara Eylül'ün yıldönümünde Türkiye'nin faşizme karşı,demok- 
rasiden yana olan tüm yurtsever,ilerici güçlerini aşağıdaki he- 
defler doğrultusunda ortak mücadeleyi elbirliğiyle geliştirip 
güçlendirmeye çağırır.Kimi görüş ayrılıklarının varlığı bu mü- 
cadele birliğinin gerçekleştirilmesine engel değildir.Olmamalı- 
dır," (Türkiye İşçi Partisi MK adına 12 Eylül 81)de yayınlanan 
bildiriden alınmıştır.) 


TKP-Türkiye Komünist Partisi-'nin görüşüş 


"Cunta,egemenliğini sürdürmekte demokrasi güçlerinin dağınıklı- 
ğından yararlanıyor.Bu nedenle en geniş ulusal demokratik güçle- 
rin tek cephesi yakıcı bir sorundur.12 Eylül'ün l,yıldönümünde 
yurt dışındaki ilerici güçlerin birlikte gerçekleştirdikleri bu 
yürüyüş ve miting bu yolda birlikte elde edilmiş önemli bir ka- 
zanımdır.Türkiye Komünist Partisi,bu kazanımın korunup gelişti- 
rilmesi için vargücüyle galıgacaktır."(TKP'nin 12 #ylül Dortmund 
yürüşüne gönderdiği dayanışma mesajından alınmıştır.) 


12 Byliil'de Dortmund'ta dağıtılan TSİP-Türkiye Sosyalist Işçi Par- 
tisi- ve KDD-Kürdistan Devrimci Demokratları- imzalarını taşıyan "Or- 
tak Çağrı"dan bir alıntı. 


"Biz aşağıda imzaları bulunan siyasi kuruluşlar olarak 12 Eylül - 
1981'de halklarımıza ve tüm dünyaya ilan ediyoruzki:Tüm demokra- 
si güçlerinin eylem birliğini gerçekleştirmek,anti-faşist cephe- 


yi inşa etmek anacıyla tam bir u içinde var gücümüzü :sefer- 
ber edeceğiz."(Altını biz stadt) 


Görüldüğü gibi birlik sorunu politik örgütlerin gündemindedir.Bizi 
umutlandıran,sevindiren de budur.Biz bu çalışmaların mutlaka olumlu 
sonuçlanacağına kesinlikle inanıyoruz.En geniş yığınların,işçilerin, 
emekçilerin halkımızın istemi bu birliğin gerçekleştirilmesidir. 


FIDEF'in eylem Birligi anlayışı? 


FİDEP,kurulduğu günden buyana,FAC'de yaşıyan Türkiyeli işçi ve emek 
çileri politik farklar gözetmeksizin bir çatı altında toplamaya çalış- 
ereği ete titizlikle durduğu konu birliğin pekiştirilmesi ve ge- 
liştirilmesi olmugtur.lier olanaktan yararlanarak birlik sorunu işlemiş 
bunun gerekliliği üzerinde sürekli çalışmıştır.Tüm işçi ve emekçileri |; 
ilgilendir&n ortak sorunları gündemine almış,bu sorunlar etrafında en | 
geniş yığınları,demokrasi güçlerini birliğe çağırmıştır. | 


Zanan, zaman kalıcı olamıyan eylem birlikleri yapılmıştır.Örneğin: 
1978'de faşist katil Türkeş'in Dortmund'a gelişinde yapılan görkemli 
gösteri,1979'da barış savaşımın güçlendirilmesi için yapılan ortak 
çalışmalar,1980'de MHP'li faşistlerin FAC'deki barınağı "Türk Federas- 
yonun yasaklanması galısmaları,15/16 Haziran şanlı işçi direnişinin 
10,yilinin kutlanması,K.Türkler'in faşist katillerce öldürülüşünü 
protesto bu eylemlerden bazılarıdır. 
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FİDEF'in eylem birliğine verdiği önem,onun tüm organlarınada yansı- 
maktadır.Üyelerini bu birliğin oluşturulması yönünde bilinçlendiren 
FİDEF,5.Kurultay'ında eylem birliği üzerine karar almıştır.Bugün so- 
mut bir eylemi gerçekleştirdiğimiz kardeş örgütler bu Kurultay'ı bas- 
tan sona izleme olanağı bulmuşlardır.Kurultayımıza gönderdikleri kut- 
lama mesajlarına divan başkanı teşekkür etmiş ve şunları söylemişti: 


"Tek,tek bütün bu arkadaşlarımız mücadelemizde bize başarılar di- 
lediler.Birleşik bir güç olarak ortak düşmana karşı birlikte yü- 
rümeyi önerdiler.Biz arkadaşlarımızın bu önerilerini çoşkuyla se- 
lamlıyoruz.Birer işçi kuruluşu olarak bizler bu önerilerimizin iç- 
tenlikle yapıldığını bu güne kadar nice özverilerle kanıtladık.He- 
pimiz konuşmalarımızda ayrı,ayrı mücadelenin burjuvaziye yaradığı- 
ni,bu duruma son vermek gerektiğini de belirtiyoruz.Bu doğruları 
burada da saptayan bizler bunları yanlızca söylemekle kalmayaca- 
Gız,eylemde de kanıtlayacağız.Buna inanıyoruz."(5.Kurultay divan 
başkanının konuşmasından alınmıştır) 


Divan başkanının bu sözlerini çoşkuyla alkışlayan delete ve konukla- - 
rımız ayni gün eylem birliğiyle ilgili karar alarak çalışmalarını ta- ' 
mamlayan FİDEF'in eylem birliği anlayışını izlediler.lvet FIDEF,yan- ! 
lız söylemekle kalmıyor,kararlar alıyor,öneriler yapıyor ve eylem bir- 
liğinin peşini bırakmıyor.Bırakmayacak. 


K 


NASIL BİR EYLEM BİRLİĞİ? 


En geniş yığınların konuya duyduğu ilgi bilinmektedir.Bu nedenle hiç- 
kimse eylem birliğine karşı çıkmamakta, aksine onu ençok isteyen bir 
kuruluş olduğunu savunmaktadır.Herkesin ayni şeyi istemesine rağmen 
eylem birliği ileri sürülen koşullar nedeniyle gerçekleşemiyordu. 
FİDEF,5.Kurutay'ında eylem birliği için şu görüşü onayladı. 


"Birleştiğimiz noktaları vurgulamak,her tutumumuzla,her adımımızla 
birliği güçlendirmek,var olan görüş ayrılıklarını bizi ayıran du- 
varlar haline getirmemek,yapıcı ve ölçülü bir tutumla eylem birli- 
Gini kalıcılaştırmak zorunludur. Eylem birliği demek,hiç bir ön k 
şul öne sürmeden,ayrıldığımız noktaları değil,hepimizin paylastı,,. 
en acil istekleri temel alarak birlikte hareket etmektir.Wylem bir- 
liğini geliştirip güçlendirerek aramızdaki görüş ayrılıklarını da 
adım,adım giderebiliriz."(5.Kurultay,6 nolu karar'dan alınmıştır.) 


FİDEF,bu anlayışla vakit geçirmeden güncel ve acil istemler olduğu- 
na inandığı somut önerileri kardeş örgütlere götürmüştür.Kesinlikle 
birlikte düzenleneceğine inandığı K.Türkler'i anma ve 52 DİSK yöneti- 
cisi ile dayanışma toplantıları önerisi gerçekleştirilemedi, 


Kardeş örgütler önce bir platform hazırlanmasını sonra somut eylem- 
lerin bu platform ilkelerine uyularak yapılmasını istiyorlardı.Bize 
göre ise böyle bir platform için pratikdeki eylem birliği çalışmaları 
yeterli değildi.Birlikte eylemlerle eksikliklerin giderilmesine çalış- 
mak karşılıklı güveni oluşturmak,özellikle tabanda dostca,arkadaşca 
ilişkileri geliştirmek gerekiyordu.Ne varki biryanda,yaklaşan 12 hyliil 
diğer yanda platform imzalanmadan en güncel,ortak somut eylemlere kar- 
şı birlikte hareketin sağlanamaması böyle bir sürecin yaşanmasına ola- 
nak tanımadı. 


FİDEF Genel Yönetim Kurulu toplanarak bu tıkanıklığın aşılmasının 
zorunluluğunu onayladı.Ne olursa olsun eylem birliğinin önü acılma- 
lıydı.Platform onaylandı.İmzalandı. 

Platformun imzalanmasını"Demokratik Eylem Birliği Çağrısı"izlemiş, 
ve olumlu adımlar atılmaya başlanmıştır.Çağrı tüm FAC'de geniş olarak 
dağıtılarak ya bilgilendirilmiştir.Bu çağrı içerik olarak yanlız 
bir örgütün görüşlerini değil,çağrıyı imzalayan-örgütlerin ortak görüş- 
lerini kapsamakta ve şöyle sona ermektedir. 
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"Biz aşağıda imzaları bulunan demokratik örgütler askeri cuntaya 
karşı sürdürülen demokrasi mücadelesine katkıda bulunmak üzere 
antifaşist,anticmperyalist,antişövenist demokratik eylem birliği- 
ni oluşturduk. Amacımız uzun süreli,ilkeli ve kalıcı eylem birli- 
ğini gerçekleştirmektir.Tüm demokrasi güçlerinin bu eylem birli- 
finde yer almaları için çalışacağız,Tüm demokratik örgüt ve ki- 
şileri bu anlayışla birlöşmeye çağırıyoruz." 


FİDEF,tüm örgütlerine çağrı ve platformu gönderdi.Lunun özümsenmesi 
için tüm üyelerle toplantıların yapılmasını önerdi.Alınan sonuçlar se- 
vindiriciydi.FİDEF tabanı özlemini çektiği eylem birliğinde atılan bu 
somut adımları çoşkuyla karşılıyor ve özümsemekte güçlük çekmiyordu. 


bu çalışmalar 12 iylül'ün birinci yılında Dortmund yürüyüşünün de 

birlikte örgütlenmesini sağladı,Kısa sürede gelişen bu olumlu çalışma- 
lar haklı olarak ilerici yayın organlarında yansıyordu.FAC'deki Türki- 
yeli'ler arasında geniş olarak okunan "Kurtuluş" gazetesi 5 Lylül 1981 
tarihli ve 240.sayısında bu başarıyı kutluyor ve şöyle bir yorum yapı- 
or. 
á "12 iylül'ün 1.yıldönümünde Dortmund'da "Türkiye Demokrasi Güç- 
leriyle Dayanışma Girişimi"nin yürüyüşünde çeşitli dünya görüşün- 
den binlerce işçimizin,aydınımızın birlikte yürüme kararları bu 
birlik bağlarının bir ölçüsü oluyor.Önümüzdeki dönem bu bajslarin 
kopmamacısına perçinleşmesi daha geniş çevreleri sarması için 

tüm barış ve demokrasi güçlerinin çabalarını arttıracakları dö- 
nem olacaktır.Yurt dışındaki demokrutik güçlerin hem her birinin 
daha da güçlenmesi,hemde Avrupa kamuoyunun daha da iyi harekete 
geçirilebilmesi bu birlik çabalarının başarısıyla doğrudan bağ- 
lıdır, Darbenin 1.yılında düzenlenen ortak eylemler bu birlik ha- 
reketi için iyi bir çıkış noktası olmalı,ilerici güçler arasın- 
daki güveni,dostluğu güçlendirmeye hizmet etmelidir." 


wet şimdi önümüzde duran görev nereden gelirse gelsin hertürlü sal- 
dırıya karşı inatla bu birliği savunmak ve güçlendirmektir.Lunu nasıl 
sa; Jayacaj;ız?— 


»ylem Birliğini İmzalayan Örgütlerin Yaklaşımı Nasıl Olmaladır? 


pu birligin korunması ve güçlenmesi görevi ortaktır.bu nedenle her 
örgüt kendi tabanına birlikte çalışmanın gerekliliğini,imzalanan plat- 
formun her yerde savunulması zorunluluğunu anlatınalıdır.bBu birlik ta- 
ban örgütlerinde savunulmadan yaşama geçirilip güçlendirilemez. 


o Tabana yansıma pratik çalışmaların birlikte ürgütlenmesiyle başlar. 
On görülen eylemin hazırlıkları birlikte yürütülmelidir.Afişleme,bil- 
diri dağıtımı,demokratik örgüt ziyaretleri,ortak seminerler,çeşitli 
yıçın çalışmaları birlikte yürütülmelidir.Bu çalışmalar çeşitli neden- 
lerle tabanda oluşmuş ön yarğıların kırılmasını saglayacaktir.Herkes 
her örgüt yeni bir anlayışla ve bütün gücüyle bu birliğe sarılmalıdır. 
Biz artık ortak noktaları olan ve birlikte savaşmaya karar vermi; ör- 
gütleriz.Ortak düşmanımıza karşı savaş arkadaşlıgı yapıyoruz.Savaş 

ı Oo arkadaşlığı,sınıf kardeşliği karşılıklı güvenin,dostluğun sağlam te- 
melleri üzerine örülecektir.Her örgüt tüm olanakları ve bütün üzveri- 
siyle buna katkıda bulunmak durumundadır. 


Yıllardır istenen eylem birliğinin gerçekleştirilmesi değilmiydi? 
Uzun ve yorucu toplantılarımız bu başarıyı sağlamaya yönelik değilmiy- 
di?iste bugün bunu sağlamış durumdayız.simdi onu gözümüz gibi koruya- 
cağız.Savunacağız.Bizler bunu başardığımız ölçüde henüz dışımızda olan 
demokratik örgütlerin ilgisini çekecek,onlara güvenilir bir birlik ol- 
duğumuzu kanıtlayacağız.işte o zaman bu birliğe katılmak diğer demok- 
ratik örgütlerin de vaz geçemiyecekleri bir istek olarak kendisini 
dayatacaktır.Bu nedenle tüm örgütlerin sorumluluğu büyüktür, tarihseldir 
bu unutulmamalıdır. 
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Bu elbette kolay olmayacaktır, İşçilerin, emekçilerin birliğine düş- 
man olanların sayısı az değildir.Bu birliğin tüm örgütlerce ve onların 
taban örgütleri tarafından ayni ölçüde,içtenlikle savunulmamasi,iste- 
nen saldırı noktaları için olanaklar yaratacaktır. "Bunların birliği 
kağıt üzerindedir.Bu birlik içte sorunları olan bu nedenle güvenilir 
bir birlik değildir." gibi sözler söylenebilir.Yazılabilir. 


“wet sorunlarımız vardır.Bunlar birlikte çalışma süreci içinde gi- 
derilecektir.Ama eylem birliğimiz güvenilir bir birliktir. Adım,adım 
örülerek gelişip güçlendirilecektir,FİDEF,kardeş örgütlerinde bu an- 
layıs icinde olduguna inanmaktadir.Bagarmak zorundayız,Başaracajız 


arkadaşlar. 


12 wylül Dortmund Yürüyüşü Üzerine 


iazırlık çalışmaları birlikte yapılan koordinasyon toplantılarıyla 
başladı.Bu yeni bir adımdı.Kollektif bir örgütlenmeyi saglayan bu top- 
lantilar ayni zamanda geniş çaplı fikir alış-verişini de getirmiştir. 
Afişleme,bildiri dağıtımı, demokratik örgüt ziyaretleri ve diçer yığın 
çalışmalarının birlikte gerçekleştirilmesi kardeş örgütlerin tabanında 
olumlu gelişmelere neden olmuştur.Ayrı örgütlerde savasımlarını yürü- 
ten işçiler,emekçiler,gençler birlikte çalışma içinde dostluk ve ar- 
kadaşlık bağları kurmuşlardır. 


l ve 2 Fylil tarihlerinde yapılan toplantılarda taşınması gereken 
transparentler tespit edilmiş,yazılması için örgütler arasında pörev 
bölümü yapılmıştır.Güvenlik,teknik komite ve basın bürosu çalışmaları 
alınan ortak kararlar içinde yürütülmüştür. 


FİDƏF Görevini Uaşarıyla Yerine Getirdi 


FIDEF,Koordinasyon toplantılarından birgün önce gelen afişleri,FAC'nin 
5 bölgesine yetigtirilmesinde maddi olanaklarını zorlamaktan çekinmedi. 
Koordinasyon toplantılarına eylem birliği toplantılarını izlemiş gö- 
revliler göndererek daha geniş bilgilendirmeyi sağlamış,örgütsel de- 
neylerini aktararak yapıcı,geliştirici olmaya calismistir.Lasin top- 
lantılarının gerçekleştirilmesi,basının bilgilendirilmesi görevlerinde 
kendisinden istenenleri yerine getirmiştir. 


Alman demokratik kuruluşlarını ziyaret ederek Dortmund yürüyüşünü 
desteklemelerini istemiş,bunun olumlu sonuçlarını almıstır.sirisimin 
teknik çalışmalar için gereksinme duyduğu her dalda yeterli sayıda 
cleman vermiştir.Teknik komitenin çalışmalarını yürütmesi için Dortmund 
örgütünü hizmete sunmuş,burada çalışanların yiyecek ve yatacak sorun- 
larını güzümlemistir.Basın bürosuna yeterli sayıda eleman vermiş,dak- 
tilo kağıt vb.gereksinmeleri saglamistir.Konusma kürsüsünün hazırlan- 
masında,güvenlifinin sağlanmasında ve miting bitimi tekrar sökülmesi 
ve çevrenin temizlenmesinde görevini yerine getirmiştir. 


Ortak saptanan ve kendisine düşen tüm transparentleri yazmış ve 
yanlız bunları taşımıştır.Ortak kararlara uyulması konusunda tim üye- 
lerini uyarmış ve 3 )Jylül'de tüm örgütlerine gönderdiği bir yazıda 
bunun önemini şöyle belirtmiştir. 


"Yürüyüş üzerinde anlaşmaya varılan noktaları sizlere iletiyoruz. 
Bu eylem birliğinin kalıcı olması,karşılıklı güvenin yerleşmesi 
savaş arkadaşlığıımızın güçlenmesi için ortak kararlara kesinlikle 
uyulmalıdır. Ortak belgilerin dışında belpi atmak,transparent ta- 
şımak eylem birliğini sarsıcı ve giivensizlik yarıtıcı olumsuz So- 
nuçlar yetirir." 


— 
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Sonuç FİDEF açısından tam bir başarı olmugtur.FIDEF örgüt ve çalış- 
ma grupları ortak saptanan ilkelere kesinlikle uyum göstermişlerdir. 


bu tavır FIDEF ve örgütleri arasındaki uyumun somutta yansıması 
olmuş, örgütümüze sayjiınlık kazandırmıştır.Yine bu olgun davranış 
VİDEF'in eylem birliğinde güvenilir bir taraf olduğunu kanıtlamıştır. 
Yeri gelmişken tüm örgüt ve çalışma gruplarına,her alanda görev yapan 
tüm üyelerimize bu başarılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Üzetleyecek olursakşbaşından sonuna kadar platforma ve cazriya bag- 
lı kalınarak görevimizi başarıyla yerine getirmenin onurlu sevincini 
payla;ıyoruz, 


Güncel Görev Eylem Birliğini Savunmaktir. 


Yürüyüşe katılan kardeş örgütler adına yapılan konuşmalarda bu is- 
tem ugıkea dile getirildi.Kürt Halkevleri adina yapılan konugmada,ko- 
nuymacl arkadaşımızın şu sözlerine bizde katılıyoruz. 

“wlerimizi,bilincimizi ve yüreğimizi birleştirdiğimiz sürece 
bu birliğimizi pekiştirdiğimiz sürece,daha püçlü,daha ilerde 
daha büyük bir kavganın içinde olacajiiz.bunun için umutluyuz. 
bunun için güvenliyiz.Bunun için daha da kararlıyız." 

laklı olarak alkışlanıyordu bu sözler.Ve Yaşasın demokratik eylem 
birli/i belgisiyle selamlanıyordu.Bütün konuşmacılar bu birlili savun- 
dular geliştirilmesini istediklerini bildirdiler.Son konuşmacı olan 
gazcteci arkâdaşımız da bu birliğin başarına özgü düzüyordu. 


"Burada Türkiye halkının en ilerici temsilcileri aralarındaki 
görüş ayrılıklarını bir yana itmesini bilerek cuntaya karşı 
omuz-omuza gelebilmiştir.Altı çizilmesi gereken budur.başarı 
budur.Küçümsenmeyecek olan budur." 


ilbette eksikler vardır,Ortak kararların dışına çıkan örgütler ol- 
muştur.bunlar ortak toplantılarda elegtirilecektir.Ama bu eleştiriler 
karde; örgütleri yıpratmak için deçşil,eylem birlişinin içtenliğine ve 
yüceli,ine olan inançla yapılacaktır. 


bizler isteyerek ve gönüllü olarak bir araya geldik.Kalıcı ve gide- 
rek güçlenmesi için çalışacağımız bir eylem birliğini oluşturdu;sumuzu 
kamuoyuna açıkladık.bunların altına örgütlerimizin imzalarını koyduk. 
Bugün eylem birliğimizi dünkünden daha çok savunuyoruz,Yarın daha da 
güçlü savunacağız.Yaşasın eylem birliği. 


= 
TUM İŞÇİLERİ HEDEF ar, 


vortmund Yürüyüşünü Destekleyen Üryütler 


VIN, DPU, Viki Sia, VDS,Jungsovialisten,NSB-Spartakus, bu ,laturfreunde 
„ugend Deusschland, DIrl,Junge Pioniere,SDAu,Selbstorganisation Zivil- 
dienstlvistender,Kısaltıymış adlarıyla yazdığımız bu örgütlerin des- 
gi yenel merkezleri diizeyindedir.Genel Yönetin ve merkez Yürütme Ku- 
rulları adına geluiştir.Ayrıca çeşitli bölgelerden ayni örgütlerin 
yerol kuruluşlarıda dayanışma göndermişlerdir.bunları buraya yazmı- 
yoruz. 

Politik örgütlerden gelen mesajlar: DKP, Die Grünen, iF, TKP, TSi» 

Yabancı üryütlerden gelen,Yunanlılar,i'akistanlılar. 

sendikal ir, io, Landesbezirk Rheinland-Pfalz,iiandel-i:anken und 
Versicherun;en-..ssen, 

Wok sayıda Letribsrat gerek kendi adlarina,gerck çalıştıkları 
iş yerinin yönetim kurulu adına dayanışma mesajı pönderdi.Sınırlı 
olwakla birlikte vapazlardan ve çeşitli kiliselerden de mesajlar 
ver. 

Sonuç olarak ;enig bir dayanışma sağlanmıştır. Dortmund yürüyüzli- 
nün başarılı olan bir yanıda budur.rİDsrF, gerek yürüyümüze katılaruk 
dayanışmılırını gönderen,gerekse yazılı dayanışma mesa, ları yolla- 
yan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü bir borç bilir.Yagasin uluslar- 
arası dayanışma, 
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ILTICA 


Dostlar tutuklanmıs 

Sen kurtulmussun sözde-kaçıpta 
Gergi 

Demir kapıları zındanların 


kapanmamıs yüzüne 
Sıkmıyor soyuk kelepçeleri bileklerini 
prangaların 


Ve sülük gibi yapisip etine 
Emmiyor ısısını vücudunun 


beton zemini zındanın 


Bu gök kubbenin altında sevgilim 
Öylesine uzagında yasamak yasamin 


Öylesine çaresiz ve kahrolası açlık 


Farklımı sanki?” 

Demir kapılarından zındanların 
Soyuk kelepçelerinden prangalarin 
Ve beton zemininden zındanın. 


YURUYUS 


Yürüdü agır ağır 
kararlı 
ve mayrur 
Ne bir telaş 
Ne bir korku 
Ne bir şüphe 
-Vakallar çekildi inlerine 
sindi köselerine- 
Yürüdü 
dalga dalga 
Umudu var gelecekte 
Soracağı var 
Yürüdü 
Hesap gününe. 


Halim Sarı 
Düsseldorf 


KULTUR VE SANA! 


AVUÇLAR 


Isladı yagmur ıslanmışları 
birkere daha 

Yeri ısladı-çamur 
Kadınlar kirlendi-etekler 
Umutlar sırılsıklam 
Bir gün,bir gecenin karasına boyalı 
şocuk gözlerinde saklı korkular 
Taşlara indi yumruklar, 
Avuçlar patladı 

sıkılan 

maskara yüzlere. 


Ali Özenç 
Münih 


..... 


Heeey insanlar 

Ben mertçe,yürekten sevgi istiyorum, 
Ne gülüyorsunuz 

Oda mı yasak? 


Genco/Frankfurt 


KULTUR VE SANAI 


Pau slg nim 


FiDEP'e bağlı Wiesbaden İşçi Der- 
neği,25 Temmuz K.Türkler'i anma ge- 
cesinde "BIRLIKT«N KUVVET DOUAR" i- 
simli güzel bir pandomim oyunu ser- 
giledi.450 kişinin katıldığı bu ge- 
cede,oyun baştan sona kadar heyecan- 
la izlendi.Oyunu düzenleyen örgüt 
sekreteri arkadaşımız bize,neden pan- 
domimi seçtiçini şöyle özetledi: 


"Pandomim diyer sahne oyunlarına 
more çok daha kolay anlaşılır bir 
biçimdir.l.ele salt hareketlerle ve 
sessiz oluşu onu,bizim F, Almanya ko- 
gullarinda dil bilmeyen işçi arkadaş- 
lurimız için kolay anla;ılır,rahat 
izlenir bir duruma getirmektedir." 


evet, Pandomim mimik harcketleriy- 
le ve işaretlerle oynanan bir.oyundur. 
Sözlü tiyatrodan daha eskidir ve ilk 
çağlardan buyana uygulanmaktadır. Bu çalışmanın önemli olan bir yanıda 
ylziin örgütlerinde halkımızın kültürünü yaşatmayı sürdürmesidir.iş- 
çi ve emekgilerin ruhsal gereksinmelerine yanıt vermeyen bir yığın 
çalışması düşünülemez.Örgütlerimize gelen arkadaşlarımız salt poli- 
tik tartışmalarla dejğil,sportif,kültürel çalışmalara da ağırlık ver- 
diçimiz ölçüde bize bajlanabilirler,İçinde çalıştı,;ımız ve örgütlen- 
meliri için çaba harcadı;;ımız yığının geleneklerine,inanglarına say- 
alı olmayan,güncel somut sorunlara yönelik çalışma yapmayan bir yı- 
gan örgütünün yı;ınsallasması ancak bir mucize ile miinkiindir, Insan- 
larımız bilerek birçok alanda geri bıraktırılmıştır.bu dopru onları 
suçlamayı değil,onları anliyamayan,onlara ulaşamıyan yıçın çalışmala- 
rımızdaki eksikliklerimizi görmemizi gerektirir, 


halkımızın son derece duyarlı oldu,u konular vardir.iiz ku halkın 
içinden gelen ilericiler değilmiyiz?Güzel ve mutlu günlerimizi bu in- 
sanlarla birlikte gerçekleştirmiyecekmiyiz?0 halde niçin onları daha 
iyi tanunak ve güvenlerini kazanmak için çalışmıyalım? 


Pandomim bu çalışmalardan yanlızca biridir.Ayni dalda tiyatro,fok- 
lor, koro,giir,resim,foto;raf,filim,dia,video ve dana birçok olanak- 
lar ver.Filim seyretmeyenler başkalarının böyle bir gereksinmesi ol- 
du unu nasıl anlayabilirler?Sanata ilgisiz ilerici düşünülebilirmi? 
Amaç halkımızın öz kültürünü yaşatmaktır.burjuvazinin yozlastırdızı 
ve piyasaya sürdügü filimler değil,eçitici,öçretici olan filimler 
seçilmelidir. 


Wiesbaden örgütümüzün bu çalışmasını dijjer örgütlerimizin kendi 
kosullarına uyğun çalışmalar yaparak izlemesini Öneriyoruz.lier ör- 
güt kendi çevresinde bu alanda tüm ilerici kişi ve kuruluşlarla iliş- 
kilerini geliştirmelidir.Bu sayfalarda çalışmalarınızı aktarmak bizim 
için onurlu bir görev olacaktır. 


hHarkez-Ürgüt liaberleri,gesitli konularda yazılarınızı,önerilerini- 
zi açıklamanız için sizlere her zaman açıktır.Daha güçlü bir YİDEF 
kollektif örgütlenmeyi,kollektif düşünceyle beslediğimiz oranda ger- 
çekleşecektir.Yazmak,daha derin düşünmeyi,düşünmede yeni ve yarıtıcı 
yöntemlerin bulunup geliştirilmesini getirecektir. 
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= YIGIN GALISMALAHI | 
ES BEL e SORE Baal eli 
DIMOKRATIK YIĞIN ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE 


Örgütlenmemiz büyüyüp,geliştikçe aramıza yeni,yeni arkadaşlar ka- 
tılıyor.Çalışkanlığı,girişkenliği ile kendisini kabul ettirenler yö- 
netim kadrolarına seçiliyor.Birçok arkadaşımızla yaptığımız söyleşi- 
de yığınlarla ilişkiler nasıl olmalıdır?sorusu geliyor.Bu önemli bir 
sorudur. FİDEF'in tüm örgütlerinde tartışılmalı ve yığınlarla ilişki- 
lerde kullanılan yöntemler geliştirilmelidir.Bu konuda gelecek tüm 
önerileri ciddi bir biçimde ele almaya ve yararlanmaya açık olduğu- 
muzu belirtmek istiyoruz. 


Demokratik yığın örgütleri farklı politik görüşten,farklı dil ve 
din gruplarından işçi ve emekgilerin,onların eş ve çocuklarının or- 
tak somut sorunlarını savunur.Bu sorunların çözümünde demokratik bir 
baskı unsuru olarak görev yapar.Sorunların büyük bir bölümünün doğ- 
rudan gözümleyicileri değildir,Konut sorununu ele alalım. 


zonut sorunu bizlerin en yakıcı sorunlarından biridir. Hepimizin 
hergün yaşadığı bir sorundur.Böyle bir soruna demokratik yığın ür- 
gütleri nasıl yaklagmalı,neler yapmalıdır? 


Yapılması gerekli çalışmaları daha iyi kavrayabilmek için sorunu 
biraz açalım.Konut sorunu yanlız biz Türkiyelilerin sorunu değildir. 
Birçok I, Almanya yurttaşı,özellikle gençler,öğrenciler ,emekçi insan- 
lar,az gelirli cileler bu sorunun altında eziliyorlar. 


Yapılan aragtarmalar FAC'de 1 Milyon konut'un eksik oldugunu gös- 
teriyor.Yanliz B.Berlin'de 60 bin konut'a gereksinme vardır.Hamburg'- 
da 40 bin,Stuttgart'ta 40 bin insan acilen konut arıyor,Frankfurt,Köln 
gibi kentlerde bir konut bulabilmek icin en az bir yıl,bazen iki ve 
daha fazla yıllar beklemek gerekiyor. 


Bu sorunun temelinde izlenen konut pölitikası vardır.Son yıllarda 
tim kamusal gereksinmelerde oldugu gibi,sosyal konut yapımında da ay- 
rılan fonlar azaltıldı.Buradan azaltılan paralar milyarlarca Mark tu- 
tan ve insanlığa felaketten başka birşey getirmeyen silahlanmaya gi- 
diyor. 

Sorunun kökten çözümü F.lükümet'in politikasını deçiştirmesi ve 
sosyul konut yapımını hızlandırmasıdır.Bunun için en başta yerli-ya- 
bancı işçilerin ortak savaşım vermesi ve en geniş yığınlarınF.llükü- 
met'e baskı yapılması yolunda örgütlenmesi gerekir.boyle bir örgütlen- 
me sendikamız DGB'nin istemlerini en geniş şekilde Türkiyelilere du- 
yurmumızı gerektirir.kira dernekleriyle,kiracı girişimleriyle iliş- 
kilerimizi sıklaştırmalıyız.Türkiyeli işçileri konut kira yasaları 
hakkında geniş bir şekilde aydınlatmalıyız.Ağır konut koşulları altın- 
da yaşıyan Türkiyeli ailelerle ilişki kurub,onları bu koşullarının 
değiştirilmesinde ortak çalışmaya yöneltmeli ve örgütlemeliyiz. 


Görüldüğü gibiyanlız bir tek sorun bile demokratik yığın örgütü 
olarak bize çok yönlü bir çalışma yapmamızı gerektirmektedir.Bir ta- 
rafta sorunun genel olarak çözümlenmesi için verilen savaşıma aktif 
katılmak,yerli-yabancı işçiler arasında dayanışmayı güçlendirmek ku- 
nuyla ilgili tüm kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirmek görevlerini 
getiriyor.Diğer tarafta Türkiyeliler arasında çalışmayı. 


Şimdi Türkiyeliler arasındaki çalışmayı biraz açmaya çalışalım. 
Uzun vadede sorunun çözümlenmesi,pratikte somut yardım bekleyen in- 
sanların ilgisini çekmeyebilir.Pratik çalışmada yapılması gereken 
çok iş vardır. 


Ev sahibi ile sorunu olan bir arkadaşa nasıl yardım edebiliriz? 


Ünce sorunu iyice öğreneceğiz.Bunun için konut sahibi ile görüşmek 
gerekebilir.Özellikle işçi arkadaşımız Almanca bilmiyorsa bu zorunlu- 
dur.Sonra sorun üzerinde neler yapabilecegimizi düşüneceğiz.Bu konuda 
hukukculardan,kira derneklerinden öneriler alacağız. 
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Yapılması perceken bizce açık olduktan sonra,bunu sorunu olin urka- 
daşa anlataca,;ıw,Onun görüşlerini alucaj:ız,. Yapılması gerekenleri onuy- 
lumaya,bir di er deyişle bunu gahip çıkmayı pgerekmektedir.)u apana da 
taumamlaninea bize düyen görev sorunu sürckli izlemek ve sonuçlandırmak- 
tin; 

Yaklasımımız ne olmalıdır? 

i eracyden ünce bütün bunları yapmak bizim yışın örgçütümüzdeki gü- 
verlerimizden biridir. Yani karşılık beklenmez. Sorun „udurzliiz bir işçi 
voya sorunu olan bir omokçiyle tanıştık ve ona yardım ettik,nundan 
dol.yı bu arkadayımız bize güven duydu.yjindi ne olucak?Gayet agik,insan 
Umuıdıı bir arkadıyını ziyaret eder.Onun di,‘er sorunlurınıdu dinler, 
Allusiylu,gocuklarıyla ilgilenir. Onun acılı pünlerinde yanında olur, 
sovingli günlerini paylayir,liastuhanede ise ziyaret cdilir, kazu eęir- 
misse geçmiş olsuna gidilir, Türkiye'den geluişse hoy geldin deneye vi- 
dilir. ayrım ğeliyor,bayramlaşuaya gidilir. 'oluk çucu wugu alır aile- 
ce oturmayı gideriz. = 

yu ilişkiler içinde birçok konuda konuşuruz, Orgiitimus bir pece dii= 
sunliyorsa davut ederiz.Ürgütümüzde kurslar yapılıyorsa katılmasını is- 
teriz.vurış savaşına çekeriz, O isterse derne;;imize davet ederiz.j.cndi- 
si ile il,jilenir kurdujsumuz ilişkiyi koparmayiz,Onun yanlız olmadı;;ını 
unutuayız. Akrabaları,komguları ile tanıyırız.Yeni tanıştıvımız insan» 
larlada ilişkilerimizi sürdürürüz.Onlarında sorunlarına ewiliriz.Çözü- 
mü için uçvraşırız.Onlarında sevinçli ve acılı günlerini paylaşırız. 
külün bunları kuru bir dernek üyelii;i kabul ettirmek için yapmayız. 

üyelik belirli bir örgütlenme zorunlulu,u ol;manlaştıktun sonra pü- 
uüullü oluruk kendili,sinden pergeklegebilir.jiunu ilişki kurdu;umuz in- 
sun kendisi de isteyebilir.Liz onunla ilgilenmek zorundayız,Qünkü biz 
sınıf gavagı veriyoruz.Sosyalizmin Ülkemizde de kurulnası için savaşı- 
yoruz., Ve çok iyi biliyoruzki böyle bir devrimci görev bu insanların 
güveni ve destegi alınmadan gerçekleştirilemez.İşte asıl görev bu pü- 
veni vermektir. 


Türkiyeli ilericiler,devrimciler olarak Harekete geçirmemiz ve 
örgütlememiz gereken insanlarımız bunlardır.Lizin çalışma alanımız bu- 
dur.Niç kimsenin bu çalışmayı sürdürmeden, başarı rüyaları görmesine ge- 
rek yoktur.Öyleyse kolları sıvayalım ve işe koyulalin, 


Konut sorunu daj gibi yığılmış sorunlardan yanlız biridir.Tligki 
kurmak için bu sorunlardan her biriyle ayrı,ayrı ilgilenmek zorundayız. 
hir noktayı daha hatırlatalım.Bu alanda çalışan yanlız biz değiliz, 
başka inyanlar,başka kuruluşlarda bu insanlar üzerinde çalışmakta ve 
onları kendilerinden yana çekmek istemektedirler, ier biz doğru ola- 
nın kendi görüşlerimiz olduğunu iddiâ ediyorsak,bu yığınları örgütle- 
mek görevini bagarmaliyiz.Glincel olan,önemli olan bu sorundur. 
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